JOZEF RYSZKIEWICZ 


EMERYT, 


po długiej chorobie zmarł w d. 29 Pażdziernika r. b. przeżywszy lat 64. 


Pozostala żona, dzieci, brat i zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciól i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
zmarlego z Kościola S-go Karola Boromeusza (przy ul. Chłodnej) w d. 1 Listopada, t. j. w Niedzielę 


o godzinie 12-ej w poludnie na Cmentarz Powązkowski odbyć się mające. 


loss. neu. T. Bapm. O6epb-lilounn., 18 Oxradpa 1885 r. sa X 7600. Druk K. Kowalewskiego, Królewska X 29. 


